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Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning, Sluisweg 7, 
1543917, plaatsen brandwerende scheiding tussen cryotanks en hoofdgebouw 
en plaatsen overkapping, 12 november 2015 

Bovenstaande aanvraag om omgevingsvergunning is buiten behandeling gelaten. Bovenstaande be¬ 
schikking is toegezonden op bovengenoemde datum. Belanghebbenden die het niet eens zijn met bo¬ 
venstaande beschikking kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na 
bovengenoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders. 
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